MAGDALENA 


| BAKOWSKA 


wdowa po Artyscie Rzezbiarzu 


zmarła dnia 29 maja 1964 roku, opatrzona św. Sakramentami, 
przeżywszy lat 91. 


Nabożeństwo żałebne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 1. VI. br. o godz. 12 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia: 


opiekunka i na jblizsi. 
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